& ALBRECHT, 


CE Konformitätserklärung 
PMR 446 Sprechfunkgerät 
Tectalk PRO 


Dieses Gerät ist ein Sprechfunkgerät nach dem 
europäischen PMR 446 Standard. Es ist auf Grund 
von europäischen Normen und Direktiven (R&TTE: 
1995/5/EC, LVD: 73/23/EEC, EMC: 89/336/EEC) in 


den meisten Ländern der Europäischen Union und anderen nicht EU- 
Staaten, die jedoch ebenfalls die R&TTE Direktive anwenden, benutzbar. 


Das Albrecht PMR 446 Funksprechgerät Tectalk PRO ist nach den Normen 


EN 300 296-2 V1.1.1, 
EN 301 489-01 V1.4.1 und EN 301 489-05 V1.3.1 
sowie EN 60 950 


hergestellt, es kann in folgenden Ländern benutzt werden: 

Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, 
Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Italien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn 
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